Inżynier Kolei galic. Karola Ludwika, 


urodzony 4 Marca 1841 r. po dlugiej a dolegliwej chorobie. zmarł d. 17 Grudnia 
1882 r. o godz. 4 rano, opatrzony SS. Sıkramentami. 


W smutku pozostała małżonka wraz z dziećmi i rodziną zmarłego, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 19 Grudma b. r. 
o godzinie 3 po południu z domu przy ulicy Lubiez wprost na Cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Środę dnia 20 b. m. o godz. 10 rano w Kościele parafialnym św. Mikołaja. 


Qrukarni „ZA. 


